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EXTRAIT POUR PUBLICATION 


1. En date du 29 decembre 2016, China Three Gorges (Luxembourg) Energy S.a r.l., une societe 
a responsabilite limitee de droit luxembourgeois, ayant son siege social au 40, avenue Monterey, E- 
2163 Luxembourg, enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes sous le numero B 
180307 ("CTG") a transfere a HUIKAI CLEAN ENERGY S.A.R.L, une societe a responsabilite limi- 
tee de droit luxembourgeois, ayant son siege social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, 
enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes sous le numero B.202565 ("CLAI") 
21 1,509,551 parts sociales qu'il detenait dans la Societe. 

2. Suite au transfert a CLAI, ont ete nommes gerants de categorie B de la Societe avec effet au 
29 decembre 2016 et pour une duree indeterminee: 

- Mr. Deping Han, ne le 12 septembre 1967 a Shandong, Chine, avec adresse professionnelle au 5th 
Floor North, No. 7 Financial Street, Xicheng District, Pekin, 100033, Chine; et 

- Mrs. Hong Qin, nee le 29 juin 1966 a Pekin, Chine, avec adresse professionnelle au 5th Floor North, 
No. 7 Financial Street, Xicheng District, Pekin, 100033, Chine. 

3. Pour mention aux fins de publication au Recueil electronique des societes et associations. 

Pour la Societe 
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